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и продает довоенные выигрышные билеты, как, 


Приходите убъдигься! напр. турецкіе, итальянскіе, сербскіе и т. д. 
Покупает и продает ДОЛЛАРУВКИ 


Қ Веееннему сезону! КОЛЕКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КЛАССНОЙ 


покупайте элегант- ОБУВЬ мЪствых и заграничных % Е 
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Цінь умеренных! Прошу убідиться Я с долголътней практикой в 
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БЫТЬ ИЛИ 


Въеть о создани в Поль- 

ші русской 
партій была как извфотно 
встріьчена є бельшим удев- 
летворенієм воЪыи слоями 
рувокаго населенія независи- 
ме от тьх или других пар- 
тійньх направленій, очевид- 
не потому, что для каждаго 
здравомыслящаго: " человъка 
вовершенно было ясне, чте 
партійння распри являются 
роскошью допустимой „у се- 
бя дома“ и смертельной яз- 
вой вні „дема“, 
-"В'ьрнье партійная домаш- 
няя борьба является не столь 
ко роскошью, сколько неиз- 
бъжным | злом, а борьба меж 
ду собой в чужом государ- 
товы есть. нЬчто иное как ва- 
моанулированів или даже са- 
моузичтожен!е. | 


у, бимптбматично, что никто 
ни разу, нигдЪ не обмолвил- 
ся ни'одним словом о поли- 
тическом направленій только 
чточнародившагося ,Русскаго 
Народнаго Об'единенія в Поль 
шв“ и надо надъятся что й в 
дальньйшем этого удастся 
избъжать. 

'Надо‘прямо и открыто ска 
зать; нас русских в Польшь 
мало и если мы еще разобьем 
ся на партій и часть пойдет 
нальво, а часть направо, то 
ни ть, ни другів не будут в 
состдяній создать чиеленно 


не быть’, 


"обходимо считаться самым 


политической серьезным образом. Достаточ 


но прочесть украинокія га- 
зеты „Діло“, „Дави“ м др. 
чтобы убъдиться в вправед- 
ливости этих печальных пред 
положений. 

Как телько пеявились с0- 
ебщенія о нарежденій рус: 
ской. политической парты, 
украинскія газеты с нескрь:- 
ваемой злобой стали доказы- 
вать, что в Польші иЪт'и не 
может быть русских и что 
Правительство сделало ошиб 
ку утвердив устав русской 
политической партій. этом 
прежде всего сказалось их 
непосльдовательность. 


Въдь ясно, что если рус- 
ских ньт, то и ия русскаго 
народнаго об'единевія ниче- 
го не может выйти. а потому 
казалось-бы совершенно лиш 
ним поднимать травлю про- 
тив так сказ. пустого мота. 
Но если в статьях укранн- 
ских газет и бровается в гла- 
за непосльдовательность В 
разсужденіях о русском об’- 
единеній, то на самом дЬьль 
ея конечно ніт. Украинцы 
отлично знают. что русоків 
существуют и опасаются что 
организованная работа рус- 
ских людей создаст для них 
много неожиданных трудио- 
стей как-бы конкурентнаго 
характера. к 


і ВЪдь до сих пор всю поли 


значительную партію и ‘ВСВ тику на наших кресах діла- 
погибнут не родившись на ли только они — украинцы а 
свт... тут вдруг в лиць русеких 
Йзбьжать этого не так явился соперник © большим 
трудно, ибо первой и сснов-! культурным багажем и весь- 
вой ведачей ,Русокаго На- | ма звачительным г государст: 
роднаго Об'единенія"  явлаєт- венном опытом. 
ся необходимость выявить! Как быть? Й вот отсюда 
себя по національному призи исходит это на первый 
наку и в отой работ ве дол вагляд  непосльдовательное 
жно ‚быть ни-правьіх ни Ллі- отрицанів самого существо- 
вых, ни богатых ‚ НИ бьдньх, | ванія русских — а вдруг по- 
—должаы быть только’ „рус- | вЪрят?: 11 «9 
окіе", руссків имъюще не| Но ніт, этот дьтекій пріем 
меньше прав, на сохраненів ннкого не убЪдат никто не 
своего національнаго · лица, | повърит что русских нЪт, а 
чЬм-воь другія меньшинст-! наоборот каждый ‘поймет что 
ва: в Польщі. | ^ переполох в украинской‘ прес 
- До сих пор как иавЬстно, съ скорфе говорит о их огра 
нањв ‘этом отказано... До сих 'хь потерять монополію на п0- 
пор по офиціальным данным, литическую работу на кревах. 
русских в Шольшъ ніт, а! Говоря о предстоящей борь 
есть только русскіе эмигран- 6% явобходимо отмЪтить два 
ты и б. руссків чиновники. очень важных оботоятельст- 


Р нано 


которьів 


прошенянми, Вот поэтому мы 
прежде, всего и„должны вої 
ваши силь приложить, ок то- 
му. чтобы: опровергяуть это 
ошибечное мићніе и доказать 
как полякам, так и меньшин- 
етвам, что мы фактически су 
щодтвуєем и будем существо- 
вать иезависимо от тоге ира- 
вится это кому нибудь или 
віт. | 

И в этом не делжно и не 
может быть споров и разно- 
гласій, в втом всЪ русскіе 
должны идти веБ--как один| 
«Но если в организаціон- 
ной работЪ мы почти вавЪр- 
ное избъжим партійвнх тре- 
ній, то в другой плоскости 


мы сразу будем вынуждены 


вступить на путь ожесточен- 
ной борьбы, 

Странно и печально, но 
этими противниками в борь- 
6% будут наши же единовьр- 
цы, Наши братья по крови и 
вьрь бвлоруєсь и украйнць 
или въриъетве столько  бни 
сколько их  поводьри, — их 
политичеоків вожди. 


Я так опредіьленно гово- 
рю о борьбЪ, не потому что 
я хочу өө вызвать или с03- 
дать, а потому что с этим 
трагическим осложненіем не- 


з являются; ничЕм ва. 
иным как гостями, да ещене' Во первых, что борьба уже 


началась (выступлен!е укра- 
инской прессы против рус- 
окаго об'единенія) и · что іна 
чато оно не нами русскими 
а украинцами, всльдств!е' че. 
го нам приходится считаться 
с этим как уже с совершив- 
шимся фактом не неся отвЪт 
ственности, которая падает 
всеціьло на застрьльщиков, 
роль которых выграли руко- 
водящіе политическіе украин 
све круги, 1 

Во вторых, надо им%ть вви 
ду, что против русскаго 0б“ 
единенія высказались полити 
канствующе украинцы, но не 
украинское населеніе, кото: 
рое в массб своей не питает 
к нам русским и ьтЬни той 
ненависти, которой. тан во- 
одушевлены нЪъко1орые лиде 
ры лЪвых украинских тече- 
ній, не иначе как `с пъной у 
рта говорящіе про все рус- 
ское. 

Таким образом косвувшись 
этого вопроса, можно выве: 
оти ваключенія что считаясь 
с украинской :0апогиціей, тва 
до понимать что она идет толь 
ко сверху и рьшающаго значе 
нія в будущем может ве 
имЕть. 
сльд.) 


прод, 
9 И, Чернов, 


А аараан о Ч ЧЕ о ала а а тео не аг ЖИ 


Волынское Слово 


Телеграммы 


Миссія составленія кабинета поручена 
В„адиславу Грабекему. 


ВАРШАВА, 10--У. Миссія сеставлев!я кабинета окон 
чательно поручена 6. премьеру Владиславу Грабскому. 
Намврене Грабскаго включить в состав кабинета Скшин 
скаго, встрьтиле со стороны правых групп сильный 
протест. 

В воскресевье 9 Мая довтигнуто соглашеніе между 
Владиславом Грабским и маршалом Пилсудеким. · 


Паденів бельгійскаго франка, 


ВРЮССЕЛЬ, 10--У. Паденіе бельгійскаго франка про- 
должавтся Сегодня фунт достиг рекордной цифры в 166 
фр. 50 с. Бельгійская валюта, стоявшая в февраль зна- 
чительно выше французокой, стеит теперь на 5-6 проц. 
ниже ея. Фунт с 106 в несколько недъль поднялся 


до 166. : : 
Собыйя в Англій, 


ВАРШАВА, 10--У. Сюда сообщают из Лондона, что 
полиція веоднократно вывуждена была разгояять толпу 
бастующих рабочих, пытавшихся вилой остановить движе 
нів трамваев, и силой вторгавшихся в торговые оклады. 
Во время стычек ранено 7 рабочих, арестовано 50. 


ны войска, которыя охраняют от вападенія баєтующих до 
бровдльцев, завятых разгрузкою о'Ъстных продуктов и 
других предметов первой необходимости. Воинскими ча- 
стями охранаются также портовыя сооруженія ‘и прави- 
тельственныя учрежденія. В нькоторьх городах войска 
вынуждены были помогать полицій при разгоніь бастую- 
щих, принимающих все болье и болће угрожающее наст- 
роеше. В городь Гримеди, власть предана в руки воен- 
ных властей. Несмотря на это толпы бастующих то там, 
то здЪсь нападают на работающих. Брожен1е ереди рабе- 
чих увеличивается. Правленія профессіональньх союзов 
жельзнодорожников и транспортных рабочих обратились 
к рабочим с призывом содъйствовать вовми мірами к 
разотройству онабженія края. Террор примфняемый по от 
ношеню к штрайкбрехерам увеличивается. Правительство 
распорядилось ликвидировать силой оружия создавщееся 
положеніе. Численность лонденской полищи увеличена до 
50:000 челове. Забастовка по мньнію правительства яв- 
ляется попыткой государственваго переворота. 

На желіьзнодорожной линій Бервик Нью Кастель тол 
пой бастующих задержан скорый поїзд. Нападавшіе зась 
пали его градом камней, ранив машиниста, истопника и 
Ъдущаго в этом побадв правительственнаго чиновника, 
Всі окна в поъёдь выбиты. Ввиду угрожающаго подожнія 
предполагается призыв в армію запасных. Всъ полки ко- 
ролевской гвардіи приведены в боевую готовность. 
Цевтральное правленіе профессіональных союзев об- 
ратилось к аналогичному союзу в Америк в просьбой об 
оказаній помощи бастующим рабочим в Англій. Профессі- 


— А —— ЕЕ РЕ ЕЕ РЕА 
ВВЕ БЕ ЕЕ АЕН с А 


забастовкь. В Гамбургь портовые рабдчів вовпрепатство- 
вали погругкъ угля назваченнаго к отправкЪ в Англію. 
В суоботу 8 Мая произведена. была первая выдача 
денежных пособ! бастующим. ' 
Шо посльдним свіьдініям забастовочный комитет от- 
казался от денежной помощи Ш Интернаціонала. 


СЕЕН 


разныя извЬстія 


Шечать на 
в теченів поелъдних літ да". 


оъвер Росс!и. На этих днях в 
Москвь была опубликована | 
оффищальная статистика га- 
зет, выходящих в Якутской 
республикь. На  руеском 
язык там выходят: „Автоном 
ный Якуток" „Якутское сь 

верное сіяніе“ и „Экономи- 


тральнаго 


квь СОСТОЯЛОСЬ 


газеты: .Коммунистическій 
комсомолец“, „Молодежь оБ 
вера“ и „На пути Левива“. 
Кром того в Кеми выходит 
одна газета на русском и 
зырянском язы ках 

В Архангельск ВЫХОДЯТ 
газеты: „Свобода” ,Свверная 
деревня“, „Товарищ молодой“ 


ідвной пропаганді 


тія удьляєт - 


края", „Новый соловей“ 


и га Русскія 
гета „Соловей“, На совът-} 


В лондоновом порту правительством скондентрирова | 


юнильные союзы в Дани рьшили примкнуть & англівокой 


сьверь Роесій, дит газета „Полярная ЗвЪз- 


печать проникла и на дальній «р совъщашам безбожников. в аи 


в поли- 
тической и культурной рабо- 
ть. ЗатЪм выступил один из 
лидеров комунистической пар 
тій Ярославскій указавшій, 
что коммунистическая пар- 

7 анти- 
религіозной пропаганді боль 
щов 'вниманіе, По его словам 


ском дальнем Востокі выхо-' ется значителный роет рус” та, одобреннаго 
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ских чайных плантацій на 
Кавказь. Три года тому на- 
зад плантацій эти занимали 
около’ 400 десятин, а в насто 
ящее время ови достигают 
10.000. Десятин в Озургет- 
ском уЪадЪ. Часть плантацій 
находится Зугудитоком уз. 
ДБ. В настоящее время под. 
нят вопрос о ностроикЪ чай- 
ной фабрики на Кавказ и 
‚06 усовершенствованій сбо- 
Іра чая и его переработки, 

остройка завода намічена 
около Озургета. По плану 
развитія плантацій, через 
пять літ будет выбрасывать 
ся на рьнок до 60 милліонов 
фунтов русекаго чая в год. 


Сколько золота добывается в 

Е Росем. 

На днях в политехничес- 
ком музеф.в Москвъ бдстоял 
ся всесоюзный с'Ъзд по воло- 
топромышленности  созван- 
ный Высшим совфтом народ- 
|даге, хозяйства. На этом с“ 
дъ было конотатировано что 
русская  золотопромьшлен- 
ность до войнь давала 8.700 
пудов в год. За время граж- 
данской войны добыча воло- 
та сведась почти к нулю. 
ЗатБы она стала зодотенад- 
ливаться и в 1924-25 г. г. 
дошла до 1.817 пудов. В 
текущем году ‘ожидается до- 
быча золота в 2.015 пудов: 
""Овад'отмітил, также, Что 
природныя” возможности для 
развитія д.бычи золота в 
Росвш громадны. Запасы 
золота в нъдрах Росеіи толь 

е слегка затронуты. При 
Д | постащовкь экс 
плоятацій ‘золотенбеных пло 


На днях в поміщеній цен- Щадей, эти запасы могут обез 

комитета комму- 
нистической партій в Мес- 
всеросбій- 
ское совъщан!е по вопросам ное время. 
антирелиг!езной пропаганды! 


печить на сотни літ ежегод- 
|вую обычу, значительно 
| большу нежели в "Довоен- 


Польша н заем в Америк. 


СІ « Совъщане было  открьто = ае 

‘кая жизнь в куток“. Ацан: УХ ры клана 
На якутском язык выхода Кнориньм, проианеощим! В ближайшее время В Вар 
ръзь на тему об антирелиг- ШАВУ пріЪажает г. Стровг, 


‘директор федеральнаго бан 
ка, Во время своего рребы 
"вавія в Польші он будет 
‚знакомиться с финансовым 
и экономическим положенівм 
страны. В связи с этим бу 
дут вестись переговоры © 
руководящими д%ъятелями 0 
возможностях кредитных опе 


„Полярная правда" и „Це: 16% о” найти РАЦ Польщи в Съверо-аме 
черокая правда" ёурлалы: | сов пое М ханти риканоквх ое даневных Ша 
корава хаса "Ар К. методы антирёлиг!озной ‘про- м сс О 

тичес хозяйство, и „Аркти і | 
ческій жомсомойец“, В. Мур- про офа аА цодрестя А Ворьба вокруг целибата 
манскЪ выходит журнал „Го од м р 7777, Среди украинскаго населе- 
вец Корельске Мурманокаго" ТР» 7 нія в восто части Шоль 


чайныя илантаціп’ ши в посльднее время воз- 
Посльднее время наблюда никли споры ажы целиба 


имом и ко» 


. 
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к 
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ль чу Ы 


иг я 
ії 


аж агат жов с ы 


торый энергично пропаганди 
ревали епископы  Кацелев- 
скій и Хомышии, так как 
орден св. Павла отправил 
по этому поводу в Ватикан 
особую петицію, подпиванную 
800 представителями духовен 
ства. Уничтожене целибата 
облизило бы уніатов © като 
ликами, 


тельное 


чено, что вопрос о целибать' ПредоБдателем 


приведет к церковному рае 
колу. В настоящее время с 
одной стороны православнее 
духовенство произгандирует 
идею православной украни 
екой церкви, с другой. сторо 
ны уніать, недовольные этим 
желают создать національную 
церковь, базирующуюся на 
греко-католических обрадах 
а трыа мечают об ‹0б‘едине- 
ній этой нац!енальной церкви 
с кіевокой автокефальной ук 
раинской церковью, во гадав 
которой стоит митрополит 
Липковскій, 


Г, Ц. У, страдает бфшенством. 
Вот уже около пелутора 
мьсяца, как ленинградское 
Г. Ц. У. страдает настоящим 
припадком оъшенства, Иначе 
нельзя назвать это хватан!е 
несчастных обывателей на 
право и нал'ьво. 
арестувтся до 200 
больше, Веб, кто имЪл какое 
либо отношеніе к иностран- 
цам, к заграничным посыл- 
кам, всь, кто довърял в свое 
время совЪтским декретам, 
прісбрьтал валюту, ходят под 
дамокловьм мечом. Трудно 
представить себЪ какое угне 
тенное настроевів царит в 
ЦетербургЪ, воЪ только 0,том 
и думают, как бы убЪжать. 


Но разрьшенія на БЫЪзад п0-! 


так как целибат у. 
‚ иъкоторых украинских свя, 
щейников вызывает отрица- 
отыошен!е. Не исклю Правленія г Барановский. . 


Волынекое Слово 


5 р танк тит 


МБстная ннизнь 


Общее Собраніе „Потребил- 
ки". 


В воскресенье 9 Мая состо 
ялось 
ранів 
рем присутствовало 88 чело- 
вьк пайщиков. 

є Собранів 


Собранія 
избирается г. Олейник тов. 
пр. г. Амброжевич и секре» 
тарем г. Кроль. 


еще одне общее соб-! Республики Станислава Вой ским 
„Потребилки“ на кото-|цьховокаго. зданія в горедіь щеетвом инструктора, как пе 


открыл Предо. вБроисповЪданій были совер ные свидЪтели, 


преживающая по Томаров- 
ской улиці. 


Отголоски песлвдияго пожара 
День Св. Станислава. Замфчениая нами на повлід 

В субботу 8 Мая в день нем пожарі бездбятельность 
имевин Президента Польской вневь приглашеннаго ровен 
вольно: пожарным 0б- 


были украшены нацональны редавали нам наочные и 
ми флагами. В храмах всъх тому же вполив достовЪр 
произошла 
не столь по его вині как по 
враждебному к нему отноше 
звена сбЪжала. нію со стороны чинов пожар 
В воскресенье 2-го Мая|наго общества, саботировав- 
жена типографекаго рабоча- | ших его распоряжения. Неис 


шенны богослужения. | 


Заслушав протоколпрошла | Го Иде Лейбы Хаита, прожи | полненіе его команд и непро 
го общаго собранія и утвер-|вающаго по улиц Берки 10| шенное вмъшательство дру- 


див повьстку дня, Собраніе|селевича (№ 19, 


без преній переходит к пря- 
мой своей ц'іьли — выборам. 
Избранньми в Правленіе ока- 
зались г. г. Квашенко, Олей- 
ник, Баразов; 


Сура-Лея | гих лиц, заставило инотрук 
сбъжала к своему брату в | тора поневолв ограничиться 
Тучим, захватив с собой но[ ролью вЪмого свидътеля. Го 
сильное бълье и платье при ВОрят Даже, что еще до окон 
вадлежавшее как себЪ так чанія пожара вЪкоторые из 


Амброжевич, {И мужу на сумму всего око пожарных стали самовольно 


ин: 


Мясковокій, Федоров и Бер-|Л9 500 гл. 


двиков, в кандидаты к ним 
г. г. Звегинцев и Жуков. 
. В Наблюдательный Совът 
были избраны г. г. д-р Копы 
лов, г. Подобвд и адвокат 
г. Кобыляновй. 

В кандидаты к ним Г. г. 
Кроль и Корсун. 

Во время выборов в залЪ 
распространяется слух, что 
арендатор 


Из за 50 грошей. 


Канцелярскій | служащий 
Ровенскаго Окружнаго Суда 
Вацлав Насольскій зашел 3 
Мая в кондитерскую Вылетя 
ла, гдЪ выпил стакан содо- 
вой воды, 

Среди полученной им сда 
чи с пятизлотоваго кредит 
наго билета, он замфтил 50 


ресторана Варша-| грошевую поддфльвую моне! 
Ежедневно Вы г. Февцель вопрос о ВЫ! ту. Обратил он ва это внима смотрінія, якобы воздавших- 
человЪк и | селеній которего затявулся| ве уже на улицЪ. Вервув- ся в дружині ненормаль 


не взирая на протесты 
структора уходить домой, 
что заставило посльдняго 
по телефону обратиться о 
жалобой к начальнику дру- 
жинь г. Барановокому. 

Нам передавали, что оскор 
бленньй отношенівм к нему 
со стороны пожарных, ин. 
структор обратился даже с 
жалобой в Центральное 
Правлен!е в Варшаву, прося 
прислать комиссію для раз 


для исполненія нькеторьх! гусь немедленно в кондитер ных отношеній. 


"формальностей, будто-бы 07| скую Носольскій потребовал 


Затронутые вопросы безус 


себя передал помъщеніе ДРУ обмъна этой монеты. Стояв ловво важвы и интересуют 
гому лицу, которое уже 8а шая за прилавком супруга обществениое мвЪніе, а пото 


вяло помъщен!е, 


-Собранів поручает Правле- скому отказала, 
нію выяснить это и Принять! чтобы 
мьрь. Затьм посл» краткягої показанями 


обмЪна 


Вылетялы в просьбЪ Носель 
потребовав 
тот свидътельскими 
доказал, что 


мньній ПО ОбЩИМ! помянутье 50 грошей полу 


вопросам собраніе закрыва-|чил именно в кондиторской. 


ется. 


Насольскій чувствуя себя по 
страдавшим, обратился с со 


лучить почти невозможно, лю Ше пей квасу с незнакомыми. | отрътственной жалобой в по 
дям, завЪъдомо больным, кото |. Мьотный житель Митрофан (лиді. 


рым в прошлом и запрошлом 
году безирепятственно раз- 
рьшадось выЪфхать, теперь 
категорически отказано. 
Давно уже ходили слухи, 


что 1-е Мая вряд ли пройдет! из Басова Кута. Имя одвого | носом с каким то господином 


благополучно и что совЪт- 
а власть с тревогой ожи- 
З ід этот день. 

7 Слухи эти чудовищно 
разрослись в связи в посад 
довавшим отрожайшим при- 
казом о примфвени к 1 мая 
„режима экономи“. Это тод- 
ковалось как фактическая от 
мена празднованія. 
Стенографическвя 

нашина. 


Во, Франщи наобрітена сте 
нографазновая пашущвя ма 
шина, позволяющая запасы 
вать стенограммы с быстро 
той ‘превосходящей скорость 
ациси самых лучших стеног 
фо, Она дает в минуту до 
280 слов, тогда как рекор"- 
дная екорость стенографичес 
кой записи всего 207 елов. 
В ней примЪнена система нө 
знаков, а особой комбинаци 
букв входящих в состав сло 


пишущая 


“ва. Одним ударом отпечаты 


вается околько звуков 
или слогов. „Стенотипная“ 
машина вЪсит всего вБоколь 
ко і килограммов; 
она работает на всъх язы- 
ках. Система эта быстро изу 
чается и легко дешифриру- 
етея. Клавіатура машины со 


орот ма, 21 анада, 
КАСКАРИН 


“лЕцЦРЭЫНС 
ЛЕЧИТ, 


„ЗА 


гла 
ы и 


ПОРА 


Продаётся: в аптеках и аптекар- 
ских магазинах. 


| Дедей 


прогуливаясь 3-го 
Мая посл парада по Тодо- 
левой улицъ, вотрьтил нез- 
накомых | 
как оказалось в посл'ьдетвій 


из них было Ванька. Мальчу | 
гавь, вступив с вим в разго 
воры, оригласили зайти вмЪ, 


В погон за двойником, 
Возвращаясь из кинематог 


ему мальчуганов,! рафа домой на Волю Карл 


Заминскій вотрьтился нос с 


выходящим из ворот его дво 
ра. Личность эта была одіта 
в сапоги, костюм и шляпу 


сть с ними на стакан кваса. | Заминокаго. 


Дедей | соглаєйлся. Выпив, 
купленный вовыми его знако 
мыми квас, он угостил их |в 
свою очередь. Цри рагсчетъ 
басовкутноків мальчуганы 
замътив, что в бумажникЪ 
новаго знакомаго 
пачки кредиток, стали приг- 
лашать его пойти выЪсть о 
ними в Басов Кут, гдь мож 
но и повеселиться и хорошо 
провести время в обществ 
сельских красавиц ва лоні 
природы и при том без осо-| 
бых затрат денег. Дедей, соб 


спективой отвести .душу и 
„посидЪть“* в компаній краса 
виц, первоначально согласил 
ся, но дойдя до конца горе» 
да, раздумал и не смотря на 
уговоры его компавіонов, по 
вернул обратно. 


Этот поступок пришелся 
не по вкусу мальчуганам, 
которые набросившись на ве 
го стали наносить удары, пы 
таясь в тоже время выта 
щить из его кармана бумаж 
ник с деньгами. Но Дедею 
все же удалось вырваться 
из рук нападавших.  Мадь-! 
чишки при видь идущей из 
города группы гуляющей, ' 
бросились в бъготво. 

Пострадавшій, 


имЪются |, 
вія в бЫ%Ф, 


— Послушайте откуда Вы 
это взяли спросил своего 
„двойника“ изумленный За- 
минскій, но вмЬсто отвЬта, 
таинственная личность бро 
силась в бЪготво. 

Цослі небольшого состяза 
справедливость 
восторжествовала и похити: 
тель был пойман. Задержан 
вым оказался нькто Станис 
лав . Фіалковсків, который 
пользуясь отсутотвіем домо 


хозяина, пребравшись к нему 
на квартиру, похитил упомя! 
лазнившиеь заманчивой пер'вутые вещи из шкафа, стоя | 


щаго в корридор%. 


От флирта до родильнаго прі, 
юта. 

Өадей С., проживающій на 
Кавказь посль трудов пра- 
ведных вечером 7-го Мая 
отправился подышать с8%- 
жим воздухем ва загородном 
бульварь. Усьвшись поудоб 
вЪе на одной из скамеек, он 
возьм'іл, было намфрен!е за 
вязать легкій флирт с сосьд 
кой. Как вдруг, вмЪсто отвЪ 
та, сосъдка застонала, Встре 
воженвый донжуан вынуж- 
ден был обратиться ва со- 
дъйствіем к проходившему 
случайно мимо полицейскому 


[при содъйстви котораго сто. 
зарекшись навщая была доставлена в 


никогда бельше не пить ква родильный пріют, гдъ опу- 
су о незнакомыми лицами, оістя четверть часа родила 
окровавленным лицом вернул | дочку. Не вполні „счастли- 


ся в город, гдь д-ром Табач| вой“ 


может быть на сей 


ником была ему оказана мө-| раз молодой матерью оказа 


дицинокая помощь, 


лась дівица Станислава К,, 


му полагаем, что 06Ъ сторо- 
ны не вамедлят выяснить 
создавшееся в Пожарном 06 
ществіь положенів, 


Именины Комисвара полицін 
Петровекаго. 

В субботу 8 Мая в день 
именин Комиссара 1 полиц, 
части и Вице-Предеъдателя 
рольно дезариаго Общества 
Станислава Шетровскаго, по- 
слфднему были принесены по 
здравлевія кром%Ъ · полицей- 
ской команды, и 


‘оркестром Шожарнаго Обще- 
‘ства, прибывшим утром к по- 


мъщен!ю полицейскаго комис 
саріата. 


Еге Величество Шротекція. 

Доказательством того, на 
сколько важна протекція сви 
дътельствует сльдующ. факт, 
приведенный на стр, М 19. 
„Нашаго Житья". По еловам 
этой газеты, по протекцій де- 
путата Андрея Витоса прави 
тельственным чиновником ІХ 
класса ва Волыни на Днях 
назначен нъкто Евотахій К. 
родом из Львова, отбывавш! 
еще перед войной неоднократ 
но наказанія за кражу со 
взломом (6 мЪсяцев каторж- 
ной тюрьмы, 8 мъеяцев, 11/ 
года и 4 года тюремнаго зв- 
ключенія, несчитая других 
мелких наказаній, Этот чело- 
вЪк, получившій образоване 
только 4 кл. городского учи 
лища, по профессій портной 
первоначально получил наз- 
наченів на должность в ста- 
роствь в Злочевь. Однако 
злочевскій староста, узнав 
про прошлое этого чиновни- 
ка, отказался от него, тогда- 
то по протекцій Витоса, эта 
личность с таким громким 
прошлым на днях ‘получило 
назначенів в одно из Ста- 
роств волынскаго воеводства 
с поручешем ему стать на 
стражЪ порядка в польских 
Республикь, 


Оевященіе внажени, 

В воскресенье 9 Мая впо" 
мщени ж.-дорожной Стше- 
хи состоялось торжество 0с- 
вященія знамени ровенской 
ж. дорожной пожарной дру- 


№ 991 


в пом щен!и той же Стшехи 
состоялся танцевальный  ве- 
чер. 


Англійскія субботы. 


Начиная с 1 Мая по всей 
«Польші введень так наз. „ан 
глійскія субботы“. Занятіе 
во всъх правительствеиных 
учрежденіях пө вуббетним 
дням вестись будет только 
до 2 часов дня. 


Волынекое Преее-Бюро. 


Под руководәтвом редакто 
а б. „Ковельской газеты“ г. 
рет-Чекальскаго, в Ковель 
открыло свой дъйствія пер- 
вое на Волыни „Пресс.Бюро“ 
Агентство это, приступило 
уже к организаци своих от 
дЪленій в городах Луцк, Ро 
вно. Костополь, Сарнах, Вла- 
димірь, Здолбунов, Любом- 
ль, ХолмЪ, ЛюблинЪ и Ту- 
рійск%. 


Кром ивформаціенных бю- 
летеней, разсылаемых мъст- 
ной пресс, агентство берет 
на себя посредничество пе 
пріисканію труда для газет- 
ных работников и предостав- 
левів провинціальньм га- 
зетам об'явленій, 


В Обществ» Довборчийов. 

В четверг 13 Мая в 6 час. 
вечера в помфщени О-ва Со 
кол созывается общее собра- 
нів только что организован 
наго в Ровно Отділевія 06- 
щества Довборчиков. 


Правленів містнаго Отдћ- 
ла просит прибыть на собра- 
віе кромЪ своих членов во№х 
лиц служивших в формиро- 
ванных на территорій Росе|и 
во время революцій польових 
воинских частях, как то в 1 
корпусь Довбор-Мусницкаго, 
ГУ дивизій Желиговокаго и 
сибирской дивизій Чумн, а 
также воъх вообще лиц, пре- 
имущественно бывших воён- 
'ных сочувствующих цфлям и 
задачам Общества, выражаю- 
щихся в слфдующих словах: 
взаимопомощь членам й борь 
ба с анархіей и коммунизмом. 

Обсужденю подлежат 6л%- 
дующие вопросы: Вопрес о 
собственном помфщени 06- 
‚ щества, финанансовыя діла 
и вопрое о форменнней одеж 
ді для членов Общества и 
знамени. 


В Обществъ Домовладъльцев. 
В воскресенье 9 Мая в по- 
міьщеній магистрата в 5 час. 
вечера под предоїдатедьот- 
вом г. Барановокаго соотоя- 
лось общее собране членов 
Общества домовладьльцев, 
Отчет о собраній приведем 
в ольдующем номері. 


Колбасный расчет, 


Новый способ расчета при- 
мЪнил на практикЪ, понятно 
с выгодой для себя мЪотный 
колбасных діл мастер г. Г. 
Купив как-то на днях у ні 
коего М. Ходаковокаго четы- 
ре свиньн за 700 зл., он уп- 
латил согласно услов!я в счет 
сльдуемой суммы 500 злотых, 
на оставшівся 200 вл. Дал 
росписку. Когда же наступил 
срок выплаты этого долга, 
то г. Г. · получив от довър- 
чиваго Ходаковскаго еще до 
‚выплаты денег долговую рос 
писку, немедленно ее порвал, 
а затЪм отказался от уплаты 
долга, заявляя, что он не очи 
таег себя должным, Только 
‚послЪ долгих переговоров и 
"просьб Ходаковскаго его кол 
басное степеиство смилова- 
{лось и выдало, по всего толь 
ко 150 зл., записав не допло- 
,ченнье 50 зл. к себЪ на при 
ход; Неужели же г. Г--ій вое 
гда так привык  расчить" 


жины, Вечером того-же дня ваться. ? 
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ОЧЕО57ЕМЕ № 42, 


Ма роёзам!е Во7рог2аатеща Хаствіпедо ЖХадімуста)педо 
Кошівагха 40 вргат маїкі х ер14ет]аш| я дпіа 10 олегуоа 
1921 г. (0. О. № 55 роз. 846) Марата ш. Вобупедо ройаје 
фо рибіїсапе) міайошовоі пазіери)дев ргжеріву запі(атпе: 

8 1. У/ввувіків шісо, дойоїйсе, годі впа)до)дсв від па (е- 
гонит діа плів)зікіої | 40 бак ]езёив јак і сһодпікі, &еіекі, 
гувавіокі і гому ргоудсойпе паіеўу пістушутає зао м рогяза. 
ко | ежувіеќсі. Зілганов затіабяпів іе одбумаб 314 ша до 7-ө 
гапо рглей гөтростесіеш погтаіперо сойыерпево гиеви шіістпе- 
‚ ве. Ропаїбо міопе руб іакфе м віади йпіа швамапе ж бусі 
шіејзо үз2е1ків кгошайзасе зів 811061, орадкі і півстузіойсі. 
Каїедогустпів тађгапіа вів жувурумавб ёшіесіе па шісу. 

5 2. Юзіеру 1 гупа ок! міпов Бус двгупівкомапе готогу- 
пеш мароа (ума газу буродпіомо (уюгек і рідіек) 

$ 8, Вгашу, еще, рофидгаа деджийев і Кіабкі зсбодоме, 
јако {ея те)йсіа 40 япѓегеп | рітпіс, огат тіејаса ргхехпасвопе 
па вкіадапіа ќёшіесі і ойрайкбу ме узхузікіе Бадупкасі, ла- 
гётпо ргуматусВ јак раЪИсзпусв, шіејзкісћ і гхадомусВ міппе 
Буб содгівпоїв віагаппіе остузхсзапе. Ка зспобоме гал па 
ұудліей туб». 

8 4. ХУ ройжбгги Каёіеј вадубу мшпа тпајдотаб вів 
вкгтупіа па 8110610 26 втохеіоів ргзуїеда)дса рокгума. Хієсту- 
віойсі ріупов јак {0 ойрайкі Кисфегне і ротује гајеёу #е\маб 
йо вресјаіпусћ падіеп ее! јат, 

$ 5. \ вкіерасі жіопа гпајдотаќ віє вкгтупіа па ёшіесіе. 
Үувуружапіө іакожусі па шИсе і сћойпікі харгапіа вів. 

3 6, Міејвса в(а1е5о розіоји догодек, р!аМогш, Гагшапек 
і +. й., жіппу һу ме иігзушутапе у озувіовсі, 

5 7. ПЛаргапіа вів: 

1) Уумажа м Кіабкасі зсһодотусһ Каму те втіесіаті 

г 1 Шеикаші, 

2) /апівсвувкеваб Кіабкі вебодоме ойрайкаші 

рімовіпаті і мудтівііпаті. 

3) Мугачсвй ќшіјесіе, муївчаєб рошу]е ргзех өкпа, 1р 

дгвуі па дтіедвійсе і піїве. 

4) 2тіаіаб ёпшіесіе 2 рагарареібт і Баїкопом па шісе. 

5) Тгєераб рагдегобе, шере, думапу і $ р. м оКпаей, 

бидків? па Баїкопає вемобігапуві. 

8 8 Ларгапіа віє ғапіеелувгстапіа мудлівіїпаті ие, ріа- 
аб і одтойбя рибіїскпусі, йліедгійеду, віей, рагкапдм, чем 
дотомусі. 

$ 9 ВКіверу к шівзеш рожіппу Руб шгхушумапе ү паівду- 
{уш рогтайки: йсіаву "ушу, шівѕо тіезхас па һакас і пак- 
гумаб вхувќет рібілеш, Міево рожіппо Буб ргаемойопе м Кгу- 
фусі Гигаєб, гу роміпов Бус ођіїе Баева. 

8 10 СШеь Биїкі і увзеіків іппе р1еехумо ромуппо Бус 
резукгуїв шивіїпешт 10р ріоќпеш. Ріекагпів роміппе,Буб шкггу- 
тутапе у паїедубут роггадки і одротіадфаб ргтеріѕзош запібагоуш. 


бќототуші 


$ 11. Кабіаї (шавіо, вег, ётіеќапа) рожшіеп Буб пакгубу 


шоабіветі 10) рібёпеш, 

$ 12. ХУ гевіаигас)асіь Кисівів ) рімпісе рожіппе уб пші- 
гуушутапе у паіедубуті рогзайки і елувіовеі. 

$ 18. Рокоје м һоѓеіаеһ рожіппе фус свувіо штлушужапе. 
Мајеҝу вугасас Бастпа пуафце па свувіовс пвіербу, Когубаглу і 
веһойбу. Віејізпа роміпов ргзвсвомумаё вів м вревуаіпуві 
втаѓасћ. 

$ 14. УУІабвсісівії Бобеїї і рокоі ишеожапуев о Каддуш 
чурадки закадпе) сһогору м іеһ Іокаїаср роміові ү сідра 6-м 
ойр хаміадошій Мадівігає (ҮҮ у хів! Вапіќагпу) 

816. Гекагие і Івісвегге оБомідвапі о кайдушт мурайки за 
хаїпе) сбогобу зажіайашіас Мадізігав (Пліаї Запіїагоу) мо відди 
13 родит. 

УУваеїкіе пеһуІерја өй обомідакби, муша]дсусВ 2 піпіеј- 
вхеро говроггайӣлепіз, 1421е#, 7 мубапуої па јеро тавайтів ла- 
гіцітей і гедшашіпбу ро@ераб Беда у йгойте адшіпівігасудпе) 
хагів ргкемідтіапе) му Агі. 8 Овіаму 2 дпіа 14 Преа 1920 гока 
(0%, Озі №, 61 Роз 388 — ргхумше їі 8 шіевідее агевави 
мзківдпів втхумпу і агезгба ідехпів. 

Марізігаї т. Вомпедо. 


- Эша 80 Кжіеіліа 1926 г. ш Кбипе. 
Фаб- 


ына ЕРА о (ООК ТЕМА 


Чогеї ТОКТЕМ 


мб м, Косһапомзкіедо 4 


предлагает зеркала и шлифованныя стекла веевознож- 
ных фасонов и разжіров. Старыя зеркала с пятнами 
_ обновляем, 


ВЕРОВМАСКІВ 6 ок 
іт САКОММИК 
Арівкі КАВОДЕМЗКІ — ТОЗ2УМЗКІ 
\МАВЅ2А№МА, ТКЕВАСКА 4. 
< Кадукаїп'є изима]а \з2е!Ме сіегріепіа 204 9Коме. 
сіегрієпіа пегек, сіегріепіа м'дігобу, катіеппе 26+ 
сіоме, сіегрієпіа петогоїйфаїпе, геитафузт, агіге. 
іугт, Бдіе діому, мугаиіу і Пвіа)в, робидга)а іта- 
- міепіе, ареїуї і рггу ѕкіоппоёсіасћ до оБ5ігиксі- 
за піе ғаѕіаріопут 8годкіет рггесгуѕгсгајасугп 
“аад осно"? | Офусів 1 до 2 рідиіек па пос, бепа ридефка 21, 1 15 
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СНЕМІСІМО - ГААМАСЕТУСТМЕБО 4. МавізтЕВ КІ АМ/Е` ; 


нии 1 чаю че» таат т т 


ФАБРИКА В030В и РОСКОШНЫХ ВОЗИКОВ 
Непгука Спацега | Зупа імём ш. Дівізпа 4 


издЪлія: брычки, повозки, любой системы хозяйствен 
ныя возы, телЬги повозки. Принимаем всякія обнов- 
ленія экипажей Образцовая мастерская для ковки 
лошадей Разсрочки в платежах. 


юю ОЗ МЕНА м 
Ковюшинь, трав, кормовых бураков, 
овощей и цв®тов Рижокаго льна 


предлагаєт и доставляет 


Відбудова! 


Львов, ул. Словацкаго № 14 


При заказ прислать задаток, Проспекты по требованію 


Настсящее каслаждене н наступаюшим праздуинаи 


имть 20 |: М эх 


,Рунна Цейлонсна" 
фирмы ,ЕМ Іа" 


это самый лучшій сорт чаю в мірі; 
24 сорта чаю „Е. \.1.6.“ превосходят своим ка 
чеством веб подобные сорта чаю прочих упаковок 


Требуйте толь"о чай „Е М І б" 


Е Е ПОКЕРУ 
Торговый дом ЗИГМУНТ БЛАТТ 


імём ш. Тагпом'8кедт, 8,— Таці, 28. 
Для фабрик шокеладных, конфеноньх, нондиторсвих и тт 
Формы и машины для издблія шоколаду и конфек, 
бисквитов, андрута и т. п. ессенціи, станол, эфира 
краски, масло, алюминій, коробки желатиновые ли- 
, сть, ваниль агар и т. д. ит. д. 
|. Для водочных и пивоваренных заводов. 
Эссеншя, масла, краски, пробки, капсули, лак в бутыл- 
ках, клейменныя мЪр%, фильтрованные аппараты, эти- 
кеты и т, д. ит. д. 
ПШ. Для мелЪфзной торговли. 
Оковку для мебели и всевозможно другія, навЪсы, зма 
лированную посуду и инную, форм для печенія, ле- 
довни, машины для выработки льда, всевозможныя ко- 
робки и жестянную упаковку и т. д. и т. д. 
Главное представительстве на Польшу пгрворязрядньх 
загваничных фабрив. 
Себственный комиссіонньй склад эссенціи, масла, ирасон, 
станіола, запсуль, форм, этиқетов ит. п 
По требованію высылаем представителя и ноллекцію. 


КИР О О ада ВЕС ТАН 


"гик, Ре)деіа і Бібмака, Компе ці, 13 Бум, 2, 


| 


От 


КАСО02А ВЕ 
| ЗМЕО2Е МЕ 


гАОАС 


МЕ М32ҮЅТКІСН АРТЕКАСН! 


5, А.МУАН52 ДМА. 


Женщина-врач 
М. Л. ТРУБАЧ 
Бользни кожный 

и венерическ | в 


Прем от 9—1 и от4- 7 
ул ПИЛСУДСНАГО №! 


Д-р ЛЯШЕЗСНІЙ 


вифиляс у (606-914) 


комныя  венерачевня 
Прізм мужчин 8---13/,; 5--71/, 

б, менщян 5—6 
Улица 3-го мая 


М 55. 


Женщина-врач 


Пак-Храмой 
гболівани 


женекія и акушерство 
пріем от 10—1 и 4—6. 
ул. 3 Мая 147, около переззда 


До. М, ГОФМАН 


ВНО, ул. 3 МАЯ № 58. 
Телефон № 17. 
акушерство и жғне, белЪзни 
Рентгеновскіе лучи (просвівчи- 
ваніе и фотографическіе сним: 
ки) кварцовая лампа (горное 
солнце) Солюкс, Діатермія и 
лечене электричеством. 


Шосв- 
сойная 


СФАЛЬБОВАНІЕ и ПОКРЫ 
ТІН КРЬШ ТОЛЬЮ гі 
исполняет: 


НОР570М/5КІ і ғ. 


імём, Вошагда З, #01. 1764 


—— ч: 


ОХРОННАЯ 
УЧауи 


Аптисептическо- 
косметическое 


ДОМАШНЕЕ СРЕДСТВО 
КромЪ других качеств, уничто- 
жает непріятньй запах рту, 
посл бритья очищает кож 
необходим для спортсм ов. в 

доогВ и т. д, 
Требовать в аптеках и ап- 
течных складах. 


Г Редакт. Издатель И, Мухин 


